 Filmul iadului de la Piatra Neamt Bolnavi de COVID-19 in stare critica au murit arsi de vii fara nicio sansa sa se apere Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Stiri incendiu Filmul iadului de la Piatra Neamt Bolnavi de COVID-19 in stare critica au murit arsi de vii fara nicio sansa sa se apere Autor: Teodora Munteanu Luni, 16 Noiembrie 2020, ora 00:01 7910 citiri Un incendiu violent a izbucnit in seara zilei de sambata, 14 noiembrie, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra Neamt Zece persoane intubate, bolnave de COVID-19, si-au pierdut viata Medicul de garda care a intervenit pentru a-i salva pe pacienti a suferit arsuri grave Acesta a fost transferat in Belgia pentru tratament Pompierii au fost anuntati de existenta incendiului in jurul orei 19 00 Acesta a fost stins dupa circa 20 de minute, la lichidarea incendiului participand peste 150 de persoane, cu 35 de mijloace de interventie Zece victime si mai multi raniti In incendiu si-au pierdut viata zece persoane, printre care si Mircea Covataru, legenda a sportului la Ceahlaul Piatra Neamt CITESTE SI Mircea Covataru, legenda a sportului la Ceahlaul Piatra Neamt, a murit in incendiul de la Terapie Intensiva Ads CITESTE SI Povestea uneia dintre pacientele moarte in tragedia de la Spitalul Judetean Neamt "Avea in grija 20 de copiii abandonati" CITESTE SI Unul dintre pacientii morti la Piatra Neamt avea o fiica medic "Putem oare sa ne imaginam ce durere simti cand stii ca parintele tau a ars de viu?" Pentru ridicare trupurilor neinsufletite a fost adus un container pentru morti pentru ca morga spitalului de urgenta era deja plina inainte de incendiu CITESTE SI Un container pentru morti a fost adus la Piatra Neamt Morga spitalului de urgenta era deja plina inainte de incendiu Alti sase pacienti au fost transportate la spitalul modular de la Letcani Trei dintre ei se afla in stare foarte grava Ads CITESTE SI Trei dintre pacientii transferati de la Neamt la Spitalul din Letcani, in stare foarte grava Doi medici specialisti in Terapie Intensiva, Catalin Denciu si Pavel Bors, au fost raniti in incendiu Catalin Denciu a reusit sa scoata un pat din salonul in care a izbucnit incendiul, motiv pentru care s-a ales cu arsuri grave Pacientul pe care reusise sa-l salveze initial a murit ulterior Sotia medicului anestezist Denciu a povestit ca a trecut prin clipe de cosmar "A fost o chestiune de secunde, de groaza, carnagiu ce a fost acolo", a afirmat sotia medicului, pentru observatornews ro CITESTE SI Sotia medicului grav ranit la Piatra Neamt: Era ingrozit Imi spunea incontinuu "Eu sunt bine, ceilalti ardeau, ardeau" Catalin Denciu, medicul care era de garda in sectia ATI, s-a ales cu arsuri puternice, de gradele II, III si IV, pe 40% din suprafata corpului, in principal in zona inferioara Ads Doctorul a fost transportat, initial, la Spitalul Floreasca din Bucuresti Acolo s-a decis transferul catre Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles, aeronava decoland din Romania spre Belgia duminica, 15 noiembrie, la ora 07 30 Celalalt medic si cele doua asistente sunt tratati local, in spitalul de la Neamt, pentru ranile suferite CITESTE SI Ludovic Orban, despre medicul-erou de la Piatra Neamt: "E ingrijit in cele mai bune conditii, pentru ca spitalul este unul care are cele mai inalte standarde privind tratarea marilor arsi" Ancheta privind cauzele care au dus la izbucnirea incendiului O echipa formata din procurori de la Parchetul General, politisti si specialisti in investigarea incendiilor au demarat in dimineata zilei de duminica, 15 noiembrie, cercetarea la fata locului in cazul incendiului de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt Ads Ancheta este condusa de procurorul Marius Iacob de la Parchetul General, cel care s-a ocupat in trecut de cercetarile din cazul Colectiv sau de incendiul de la Maternitatea Giulesti CITESTE SI Ancheta incendiului de la Neamt a fost preluata de procurorul care a instrumentat dosarul incendiului de la Colectiv Au fost finalizate patru dintre necropsiile dispuse si a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul CITESTE SI Procurorii au stabilit locul din care s-a declansat incendiul la Piatra Neamt: "Vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale pentru expertizare" Sase perchezitii s-au derulat, duminica seara, la Spitalul Judetean Piatra Neamt in cadrul anchetei deschise ca urmare a tragediei soldate cu 10 morti Ads CITESTE SI Perchezitii la Spitalul Judetean din Piatra Neamt Politistii cauta documente in sase birouri ale institutiei Medicul Liviu Ungureanu, seful sectiei ATI de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, a prezentat versiunea reconstituita, din marturiile celor implicati, a evenimentelor care au cauzat tragedia cu zece morti "Am inteles ca s-a aprins un injectomat, imediat costumul asistentei care era in proximitate a luat foc si de acolo s-a propagat", a declarat Liviu Ungureanu CITESTE SI Cum a luat foc salonul ATI de la Piatra Neamt: "Costumul asistentei care se afla in proximitate s-a aprins si apoi s-a propagat" Intrebat de Libertatea ro, Nelu Tataru a afirmat faptul ca usile saloanelor de la ATI erau incuiate In saloane erau oameni cu diverse stari de sanatate, unii care se puteau deplasa CITESTE SI Nelu Tataru, declaratie in premiera despre incendiul de la Piatra Neamt: "Usile saloanelor de la ATI erau incuiate" Martorii care s-au aflat in Spitalul Judetean Piatra Neamt imediat dupa lichidarea incendiului descriu o scena infioratoare: pacientii bolnavi de COVID-19 din salonul in care a izbucnit incendiu au murit arsi de vii, carbonizati si lipiti de paturile de terapie intensiva pe care se aflau Starea grava de sanatate, precum si varstele inaintate indica faptul ca n-au ajuns nicio sansa sa se apere Se cauta vinovatii Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a convocat duminica o sedinta operativa la sediul institutiei, la care a participat secretarul de stat Bogdan Despescu, impreuna cu inspectorul general al Politiei Romane si conducerea Institutului National de Criminalistica "pentru evaluarea situatiei existente pana la aceasta ora si stabilirea de noi masuri operative, astfel incat cei care vor fi gasiti vinovati de tragedia care s-a produs la Spitalul Judetean din Piatra-Neamt sa fie trasi la raspundere in cel mai scurt timp", s-a aratat intr-un comunicat de presa al MAI CITESTE SI Ministrul Marcel Vela a convocat duminica o noua sedinta operativa la sediul MAI: "Toti cei care vor fi gasiti vinovati vor fi trasi la raspundere" Ludovic Orban si seful MAI au sugerat ca lucrarile recente de extindere a sectiei de ATI ar fi fost cauza incendiului Premierul a afirmat ca au fost efectuate lucrari care nu au primit avizul DSP CITESTE SI Ludovic Orban, despre sectiile ATI de la Spitalul Judetean Neamt: Au fost efectuate lucrari Este clar ca nu avut niciun fel de aviz din partea DSP Prefectul din Neamt, intrebat cine ar trebui sa ii aiba pe constiinta pe cei zece pacienti morti a raspuns ca vinovat este cel care a asigurat tehnic tot ce inseamna zona de oxigen si electrica CITESTE SI Prefectul din Neamt, intrebat cine ar trebui sa ii aiba pe constiinta pe cei zece pacienti morti: "In mod clar, cine a asigurat tehnic tot ce inseamna zona de oxigen si electrica" De asemenea, George Lazar, prefectul judetului Neamt, a declarat ca directorul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt a gresit pentru ca a mutat sectia ATI de la etajul 3 la etajul 2 fara vreo aprobare din partea Directiei de Sanatate Publica CITESTE SI Ce lucrari s-au facut in sectia ATI de la Piatra Neamt: "A fost un fel de hei-rup Spitalul a gresit ca a facut modificarile fara aprobare" Marcel Ciolacu i-a contrazis pe liberali si a sustinut ca lucrarile au fost facute in legalitate CITESTE SI Marcel Ciolacu prezinta documente care arata ca sectiile ATI ale SJU Piatra Neamt functionau in legalitate De asemenea, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt a precizat ca cele doua sectii ATI au aviz de la DPS cu privire la circuite, iar zona in care au fost facute interventii pentru extindere nu este functionala si se afla intr-o zona diferita de cea in care a izbucnit incendiul CITESTE SI Sefii Spitalului Judetean Piatra Neamt: "Aparatura din sectia ATI in care s-a declansat incendiul era noua, cu o durata de folosire de aproximativ un an" Presedintele Consiliului Judetean Neamt si lider al organizatiei PSD Neamt Ionel Arsene a declarat ca Spitalul Judetean este in curs de obtinerea a autorizatiei ISU "Problema privind autorizatie de la ISU au toate spitalele din Romania", a declarat acesta CITESTE SI Ionel Arsene, despre Spitalul Judetean Piatra Neamt: "Eu cred ca o cauza a acestei tragedii a fost supraincalzirea echipamentelor medicale" Daca ancheta va stabili ca managerul spitalului este responsabil, va raspunde cu functia sau penal, a declarat Ludovic Orban CITESTE SI Orban: Daca ancheta va stabili ca managerul spitalului este responsabil, va raspunde cu functia sau penal Spitalul din Piatra Neamt a avut opt directori in ultimele zece luni Actualul director a fost numit in urma cu aproximativ trei saptamani CITESTE SI Managerul Spitalului Judetean Neamt, un traseist cu venituri din cinci chirii si salariu de 4 000 de euro CITESTE SI Spitalul Judetean din Piatra Neamt a avut opt directori in zece luni Imagini scandaloase, cu pacienti tratati in curte, au facut inconjurul Romaniei Sistemul de sanatate, pus sub lupa Ludovic Orban a participat duminica dimineata, 15 noiembrie, la o sedinta de urgenta S-a decis ca de luni sa se desfasoare controale in toate sectiile de ATI, la nivel national, pentru verificarea instalatiilor si aparaturii medicale CITESTE SI Ludovic Orban a participat la o sedinta de urgenta la Ministerul de Interne Dispozitie: Toate sectiile de ATI din tara vor fi controlate de luni Primarul Timisoarei, Dominic Fritz a declarat in seara zilei de sambata, 14 noiembrie, ca a discutat cu toti managerii spitalelor din subordinea municipalitatii sa verifice in urmatoarele doua zile, cu sprijinul ISU, starea de functionare a instalatiilor de oxigen si a celor electrice, precum si procedurile de interventie in caz de incendiu CITESTE SI Dominic Fritz a cerut spitalelor din subordinea Primariei Timisoara verificari ale instalatiilor de oxigen si electrice Sistemul de sanatate romanesc trebuie sa nu mai produca tragedii, a afirmat presedintele Colegiului Medicilor Daniel Coriu dupa incendiul de la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt CITESTE SI Colegiul Medicilor, dupa incendiul de la Piatra Neamt: Sistemul de sanatate romanesc nu trebuie sa mai produca tragedii Un reprezentant al unei firme care instaleaza aparatura medicala in sectiile ATI a ilustrat cu o serie de fotografii numeroasele nereguli identificate in unitatile medicale, de la prize desfacute pana la cabluri care nu sunt conforme CITESTE SI Ce gasesc in sectiile ATI din Romania firmele care instaleaza aparatura medicala: "Sunt sisteme de alimentare cu energie electrica care nu respecta absolut nicio norma" Fondatoarele organizatiei neguvernamentale "Daruieste viata", Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, care au construit un spital privat din donatii si sponsorizari, au sustinut ca Spitalul Mobil de la Letcani pare o improvizatie mai periculoasa decat sectia ATI Neamt si cer autoritatilor sa faca verificari CITESTE SI Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu: "Spitalul modular din Letcani pare o improvizatie mai periculoasa decat sectia ATI Neamt" Solidaritate si revolta Aproximativ 50 de persoane au participat duminica, 15 noiembrie, la un mars pana la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, dupa ce s-au mobilizat pe retelele de socializare CITESTE SI VIDEO Protest la Piatra Neamt Zeci de oameni au marsaluit spre Spitalul Judetean de Urgenta si striga "Jos, criminalii!" Mihai Grecea, unul dintre supravietuitorii incendiului din clubul bucurestean Colectiv, din 2015, i-a cerut demisia ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, pe care il acuza ca a mintit CITESTE SI Incendiu la Spitalul Judetean Neamt Un supravietuitor al Colectiv ii cere demisia ministrului Tataru: "Ati mintit ca ati semnat usurarea transferului marilor arsi" Presedintele Klaus Iohannis a afirmat duminica, 15 noiembrie, ca este foarte important sa se afle cauza incendiului in care si-au pierdut viata cei zece pacienti CITESTE SI Klaus Iohannis, despre incendiul de la Spitalul Piatra Neamt: "Este absolut necesara reforma profunda a sistemului de sanatate" Compania de telefonie Vodafone a anuntat, pe pagina de Facebook , ca va dona 50 000 de euro pentru refacerea sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, dupa ce aceasta a fost distrusa de incendiu CITESTE SI Vodafone a anuntat ca doneaza 50 000 de euro pentru refacerea sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean Piatra Neamt Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, a transmis condoleante pentru victimele incendiului de la Spitalul din Piatra Neamt si recuperare rapida pentru cei raniti CITESTE SI Presedintele Israelului: Gandurile noastre se indreapta catre familiile victimelor Ne rugam pentru recuperarea ranitilor Papa Francisc a transmis apropierea si rugaciunea sa fata de familiile indurerate pentru pierderea celor dragi in urma incendiului de la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Piatra Neamt CITESTE SI Papa Francisc a transmis ca se roaga pentru victimele tragediei de la Piatra Neamt: "Imi exprim apropierea mea!" Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a sustinut intr-un mesaj de condoleante si compasiune ca a aflat cu multa durere despre tragedia de la Piatra Neamt CITESTE SI Mesajul Patriarhului Daniel dupa incendiul de la Piatra Neamt: Am aflat cu multa durere despre tragedia provocata de incendiul din sectia de Anestezie si Terapie Intensiva Belmondo Maximilian Balasa si Cecilia Cojocaru, doi romani din Belgia, impresionati de gestul medicului care si-a riscat viata pentru a-i salva pe pacientii de la Spitalul Judetean Neamt din saloanele cuprinse de flacari, au anuntat pe Facebook ca pot sa-i puna la dispozitie familiei medicului un apartament langa spital si pot ajuta cu transportul si traducerea CITESTE SI Doi romani din Belgia s-au oferit sa asigure cazare si transport pentru familia medicului erou transferat la Bruxelles Primarul din Focsani, Cristi Valentin Misaila a anuntat ca va propune acordarea titlului de Cetatean de Onoare medicului Ioan Catalin Denciu CITESTE SI Primarul din Focsani propune acordarea titlului de cetatean de onoare medicului Ioan Catalin Denciu, ranit in timpul incendiului de la SJU Neamt Medicul erou a fost elogiat pe Facebook CITESTE SI Medicul grav ranit la Piatra Neamt, elogiat de fostii pacienti: "Nu a cerut nimic, nu a primit nicio atentie! Doar un "Multumesc!"" Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: De ce nu-l va demite premierul Ciucă pe plagiatorul Florin Roman: ”Ar crea un precedent nedorit” Noul ministru al Inovării, Cercetării și Digitalizării, Florin Roman, a stârnit revolta opiniei publice după ce a ieșit la iveală că și-a plagiat lucrarea de disertație Premierul Ciucă Prin câte schimbări de guverne a trecut Raed Arafat Politicienii au încercat să scape de acesta dar sistemul pentru situații de urgență ”este construit să depindă de el” De șapte ani, doctorul Raed Arafat este șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului de Interne însă de-a lungul timpului a fost ținta unor scandaluri legate de Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii RAGNEA Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Oriunde, ATI e un mediu periculos din cauza oxigenului concentrat Mai terminati cu vaicarelile si votati cum trebuie ca sa imbogatim tara care e disperata dupa fonduri Vezi tot Gile Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Foarte simplu Multumim mafiei PSD (cum se numesc astazi comuistii) care ne omoara fara regrete de peste 75 de ani, ca Vezi tot Vezi toate comentariile (11) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton ObservatorNews ro "De ce sa traga, e criminal? A omorat oameni?" Familia soferului fugar din Tulcea il apara, desi un copil de 13 ani a cazut victima nevinovata DigiSport ro Lacrimi de fericire Ea este femeia din spatele noului campion mondial din Formula 1, Max Verstappen Ads Top stiri din Actualitate Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilui de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Un an de la inaugurarea trenului dintre București și Aeroportul Otopeni Ce a fost bun și ce probleme mai sunt de rezolvat Incident grav în Marea Baltică O navă daneză și una britanică s-au ciocnit Varianta Omicron se răspândește mai repede Verdictul OMS în privința vaccinurilor Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 